ESPRIMO FH シリーズ 


巧の中身を巧認してください 

1. 旧包箱に化付の巧証書で品名と型名を巧認してくだをい。— 
2-おの中に入つている物を確認してくだをい。 



品名と型ちはこち S に書いてあります。 



FH56/JD 

FH54/JD 

WF1/J 

パソコン本体 

□ 

□ 

□ 

保目正書 ネ困包箱に貼付 

□ 

□ 

□ 

箱の中身を確認して〈ださい(本紙） 

□ 

□ 

□ 

Windows 8基本操作クイックシート 

□ 

□ 

□ 

取扱説明書(冊子） 

□ 

□ 

□ 

テレビ操作ガイド(冊子） 

□ 

□ 

□ XI 

miniB-CAS 力—ド 台紙に貼付 

□ 

□ 

□ XI 

リモコン 

□ 

□ 

□ XI 

単4形乾電池 2本セット、リモコン用 

□ 

□ 

□ XI 

ワイヤレスキーボード 箱入り 

□ 

□ 

□ 

戻る•進む機能付ワイヤレスマウス（レーザー式） 

□ 

□ 

□ 

単3形乾電池 2本セット、キ-ボ-ド/マゥス用 

□ 

□ 

□ 

ワイヤレスタッチパッド 

— 

— 

□ X2 

単3形乾電池 2 ホセットヮィャレスタッチパッド用 

— 

— 

□ X2 


XI 「テレビチューナー」を選択した場合 

- 乂2 ■「ワづヤレスタツチ/くツト」を選択した合 

パソコン本体を箱から出したときのを意 ■箱入り。ワイヤレスタッチパッド、乾電化が1つの箱に捆包されています。 

ディスプレイ（画面）に割れやヒビを見つけた場合は、パソコンをご使用にならず、「富±通パーソナル製品に関 
するお問い合わせ窓口」または、ご購入元にご連絡〈ださい。 

「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口」のご利用については、0『取扱説明書略ご覧〈ださい。 


添付品は大切に保管してください 

添付品を紛失された場合は、ご提供できないものちありますので、ご了承ください。 
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裏面もご覧〈ださい 









































































FH 56 /JD 

FH 54 /JD 

WF 1 /J 

AC ァダプタ 

□ 

□ 

□ 

電源ケーブル 





□ 

□ 

□ 

Microsoft ® Office Personal 2010のパツケージ[を] 

— 

— 

□ X 3 

Microsoft ® Office Home and Business 2010のパツケージじま] 

□ 

□ 

□ X 4 

ノートン™インターネットセキュリティアクティブ化ガイド 

— 

— 

□ X 5 


X 3 「Office Personal 2010」を選択した場合 

※この他にミ主意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。 X 4 rOffice Home and Business 2010」を選択した場合 

X 5 「ノートン…インターネットセキュリティ15ヶ月版」または 

[■ - -1 「ノートン…インターネットセキュリティ24ヶ月版」を選択した場合 

を ： 「Office 2010」搭載機種をご購入のお客様へ 

rOffice 2010」は、あらかじめインストールされています。初回起動時、巧インストール時、またはリカバリ後 
に 「Office 2010」 の プロ ダクトキーが必要になります 。 「Office 2010」 の プロ ダクトキーは、パッケージの中の 
ディスクのケース裏面に貼付されています。パッケージは、絶対に紛失しないよう大切に保管して〈ださい。 


滿付品の紛失または不足の場合は ••• \_ 

ご購入後1ヶ月内に下記窓口にお問い合わせください 


r 故障や修理に関する受付窓口」内『富±通パソコン診断センター』 


通話料無料 0120 - 926- 220 受付時間は窓口によって異なります 


携帯電話、 PHS 、 ミち外からはこちら 045 — 51 4-2260 受付時間: 9 :〇〇〜 i7:oo 


音声ガイダンスに従って、窓□番号 " H を選択してください。 

☆添付品はご提供できないものもございますので、あ! 5 かじめご了承ください。 

☆添付品を紛失した場合は有料でのご提供になります。また、添付品が不足していた場合でも、 


音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら 
♦プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合 
一電話がつながった後、トーン切替ボタン（一般的に@ボタン）を押して〈ださい。 
♦ダイヤル式の電話機（一般的な黒電話機）の場合 
一電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ち〈ださし、。 

《電話番号はお間違いのないよ5じ、十分ご確認の5えおかけくださし、。 

《システムメンテブンスのため、サポートを休止させていただく揚合びあります。 

《音声方イダンスの肉容*操作方法*受付時間は、を告なく変更させていただく揚合びあります。 

ご購入後1ヶ月をすぎると有料でのご提供になる場合がありまず。 


各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

各製品は、各社の著作物です。 

その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。 
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